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595-5503 


PHONOLA RADIO - Mod, 595 e mod 5503 - Due gamine d'onda (media 187 , 5-241 m, e medie 23&570 m> c sei bande (a 16 10 25 
31, 40 e 50 m), Tensions 250 V alk placche, 110 V alia pL oacill., !2© Y alia pL riveiatrlce e 100 V agli schenni. Media freq,; 470 kc/a! 



























































































































